






























5ΙΑΡΑ ITU 
BARUSAN? 
KENAPA DIA 
MEMECAHKAN 
LAMPUNYA? 


APAKAH DIA... 
IBLIS?! 





GELAP SEKALI! 


AKU NGGAK BISA 
MELIHAT APA-APA!! 




















AAAHH! 
APA INI? 
AKU NGGAK BISA 


MELIHAT!! 





















































dl ¿O 

















ΑΗΙ 
DI ΜΑΝΑ 


DIA? AKU 
KEHILANGAN 





pur 


pur 








MOGA-MOGA 
BISA MENYALA...! 

















ARRRGH! 








AKU 
HARUS 
MENEMUKAN 
CEWEK ITU!! 


DI MANA 








CERITA 
INWAN YOUN 





KURASA 
AKU 
KEHILANGAN 


DIA DI SEKITAR y 2 








GAMBAR 
SUNHEE KIM 











DITERBITKAN OLE 
Ylab 








MAAF, ΥΑ::: 
TADI 
SERANGGANYA 
MENYERANGKU. 
KACAU SEKALI. 


MUNGKIN 
DIA MASIH 
NGGAK 
SADAR... 









































AKU MAU 
PULANG... 








EH--- 
ALAT PEMADAM 
KEBAKARAN? 












































LAMPU 
SENTER! 


DAN 
PERALATAN 


P3K! 











ΡΕΤΑ ΚΕ PUSAT 
PERBELANJAAN INI?! 





KETEMU! ΑΡΑ 


PASAR SWALAYAN! 





BAGUSLAH, 
NGGAK JAUH 


DARI SINI! 















5ΙΑΡ 
UNTUK 
PERGI! 

















AKU 


δν BENAR-BENAR 
BB MINTA MAAF... 














δα A 
4 SA 
ae ov 





AKU 
DATANG 
DARI SANA 
JADI... 

















50,000 
ORANG HILANG 
DI STASIUN 


GANGNAM. 













PBB MELAPORKAN 
KEJADIAN GANGNAM 811 |' 

SEBAGAI SALAH SATU μὴ 
BENCANA TERBURUK 
YANG PERNAH TERJADI fl) 
DI KOREA. / ΙΝ 









MENURUT 





KORAN ΙΝΙ, 

PENYEBAB 

BENCANANYA AH... 
ADALAH... AKU NGGAK 







BISA BACA SISA 
BERITANYA. 


COBA 
TARIK SEDIKIT 


LAGI... 





SEDIKIT 
LAGI... 




















ΥΑΗ... 
ΒΑΟΙΑΝ 
TERPENTINGNYA 
ROBEK. 


TEMPAT 
PERLINDUNGAN 
DI BALAI KOTA..! 

BERARTI AKU BISA 
KETEMU ORANG 
LAIN DI SANA! 





BALAI ΚΟΤΑ. 














ΑΡΑ DARI 
BANGUNAN ITU? 
MOGA-MOGA BUKAN 
SUARA MAU RUNTUH. 
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PRODUKSI: 





